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Ptoducto 


Description 


Ptetio ud 


D. Melanogaster 


Mosca no voladora de tamano muy pequeno. Cultivo ILitro. 


2,50 € 


D. Funebris 


Mosca no voladora de tamano pequeno. Cultivo 1 Litro. 


2,50 € 


D. Hydei 


Mosca no voladora de tamano mediano. Cultivo 1 Litro. 


2,50 € 


Colembolo Tropical 


Colembolo tropical de color bianco y tamano muy pequeno. 


3€ 


Cochinilla Tropical 
Blanca 


Isopodo tropical de pequeno tamano y color bianco. 


3€ 


Cochinilla Tropical 
Roja 


Isopodo tropical de pequeno tamano, color rojo y muy activo. 


4€ 
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Ptoducto 


Description 


Precioud 


Papilla Cultivo de 
Drosophila 


1 kilo de papilla para cultivos de Drosophila. No necesita anadir 
vinagre. Recomendado 1,5-2 partes de agua por parte de papilla. 


8,50 € 


Paquete 25 Vasos de 
Litro 


Vasos de litro, perfectos para cultivos de Drosophila. 


2,50 € 


Vasos de Litro sueltos 


Vasos de litro en unidades sueltas. 


0,15 € 


Viruta de Madera 


Bolsa de 100 gramos de Viruta de Madera. 


2€ 


Pack Cultivo 1 


1 Kilo de Papilla - 25 Vasos de Litro - 25 Servilletas - 25 Gomas. 


11 € 


Pack Cultivo 2 


1 Kilo de Papilla - 25 Vasos de Litro - 25 Servilletas - 25 Gomas y 
2 cultivos a elegir (Melanogaster, Funebris y Hydei) 


15 € 
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Description 


Ptecio ud 


Termostato Dfa y 
Noche 


Funciones: Dia y Noche / Frio - Calor / Temporizador Doble 
Termostato muy robusto y fiable con el LCD iluminado en azul. 


42 € 


Bombilla Ceramica 
100 w 


Bombilla de Ceramica con lOOw de Potencia. 


16 € 


Bombilla Ceramica 
60 w 


Bombilla de Ceramica con 60 w de Potencia. 


14 € 



MATERIAL: SISTEMA DE LUUUIA 



Ptoducto 


Description 


Ptecio ud 


Boquilla 90° 


Boquilla en 90° para tubo de 4mm 


5€ 


Boquilla Simple 360° 


Boquilla simple 360° para tubo de 4mm 


9,50 € 


Boquilla Doble 360° 


Boquilla doble 360° para tubo de 4mm 


17 € 


Puntera Boquilla 


Puntera nebulizadora de 120° de aspersion 


3€ 


Pasamuros 4mm 


Pasamuro para tubo de 4mm 


3€ 


Conector T 4mm 


Union en "T" para tubo de 4mm 


2,50 € 


Conector Y 4mm 


Union en "Y" para tubo de 4mm 


2,50 € 


Conector L (Codo) 
4mm 


Union en "L" para tubo de 4mm 


2,50 € 


Conector recto 4mm 


Union recta para tubo de 4mm 


2,50 € 


Conector recto 
4mm-6mm 


Reductor-Ampliador para unir tubo de 4mm con 6mm 


2,50 € 


Tubo 4mm 


Tubo de 4mm para conducir el agua de la lluvia. (Precio por metro) 


2€ 
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